الفضل. التائ 


الاشهر 


كمية الامطار (ملم) 


كانون الثاني 


30.4 


شباط 


13"ظ1 


اذار 


318 


الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة 


جدول (14) 


كميات الأمطار (ملم) الشهرية والسنوبة لمحطة العمارة 


نيسان 


3 


ْ9ة.ظ1 


مايس 


04.5 


حزيران 


تموز 


0.1 0.5 


اب 


005 


ايلول 


1538 


165 


تشرين الثاني 


3153 


كانون الاول 


31.4 


المجموع 
السنوي 
2066105 


المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: وزارة النقل والمواصلات؛ الهيئة العامة للانواء الجوية» قسم المناخ» بيانات غير منشورة للمدة (2012-1983). 


الأشهر 


كمية الامطار (ملم) 


كانون الثاني 
2630.4 


شباط 
21.2 


جدول (15) 


كميات الامطار (ملم) الشهرية والسنوية لمحطة علي الغربي 


آذار 
2062 


نيسان 
210 


00 
117 


حزيران 
0.4 00 


0 


الت 


00 


أيلول 
1.3 


تشرين الاول 
0.4 


22.9 


كانون الاول 
2219 


المجموع السنوي 
0.4آظ/1 


المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: وزارة النقل والمواصلات» الهيئة العامة للانواء الجوية» قسم المناخ» بيانات غير منشورة للمدة (2012-1995). 


